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Tokat,  4.0  büyüklüğünde  depremle 
sarsıldı 

Tokat'ın  Erbaa  İlçesi'nde  4.0  büyüklüğünde  deprem 
meydana  geldi. 

Boğaziçi  Üniversitesi  Kandilli  Rasathanesi 
yetkililerinden  alman  bilgiye  göre,  saat  13.50'de 
merkez  üssü  Tokat'ın  Erbaa  İlçesi  olan  4.0 
büyüklüğünde  bir  deprem  meydana  geldi. 

Can  ve  mal  kaybının  olmadığı  orta  şiddetteki 
deprem  sırasında,  bazı  vatandaşların  panik  yaşadığı 
öğrenildi. 
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